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Schematic set 



FCV 220 & FCV 440 Series power amplifiers 



1. Preamp driver 

2. Preamp driver OTA 

3. Power supply interconnects 

4. Power supply and fan driver 

5. Output stage 

6. NexSys preamp driver 

7. NexSys power supply 

8. NexSys output stage 
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INPUT BARRIER 




R3,R4 


NOTE 1: 


FCV440 


= 13.75K/1% 






FCV220 


= 15 . 1K/1% 


R21,R24,R25,R28 


NOTE 2: 


FCV440 


= 27 . 18K/1% 






FCV220 


= 19. 6K/1% 


R29, R30 


NOTE 3: 
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= 680/10W 
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= 520/10W 



> CH A OUT 



> CH A MODULE 



{> CH B OUT 



t> CH B MODULE 



t> SUPPLY GND 
t> SUPPLY GND 



R7, R8 CHANGED FROM 4 . 7K TO 2 . 7K ON 4/8/92 
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+ 65 VNL 
+ DRIVE 
+ DRIVE 
SPEAKER RAIL 
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CH B OCTAL 



NOTE 1 



REFERENCE DES 


FCV220 


FCV440 


R21,R24,R25,R28 


38 . 3K/0 . 1% 


53. 6K/0.1% 


C3,C4,C5,C6 


30pF 


30pF 


R8 


2.2/1W 
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0 . 47UF/250V 
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t> CH A OUT 



t> CH A MODULE 
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t> CH B OUT 
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TEMP SENSOR POWER 
TEMP SENSOR OUTPUT 
TEMP SENSOR GND 
CLIP A 
IGM A 

SPKR LEVEL A 
ANALOG GND 



TEMP SENSOR POWER 
TEMP SENSOR OUTPUT 
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CLIP B 
IGM B 

SPKR LEVEL B 
ANALOG GND 



RELAY CH A 
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CH B STATUS - 
CH B STATUS + 
CH B CLIP LED 4 
CH B CLIP LED - 
CH A STATUS - 
CH A STATUS 4- 
CH A CLIP LED 4 
CH A CLIP LED - 



ANALOG GND 
ANALOG GND 
ATTENUATE CH A 
ATTENUATE CH B 



Dll , D18 ARE R43, R44 ON 7/29/93 SILKSCREEN 
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SPEAKER RAIL 




FCV220 = OMIT Q20, Q21, R50, R51, R52,R53 

3/28/94 CHANGED 33.2K/1W TO 33.2K/0.5W 
5-4-94 CHANGED C6,C7 FROM .001UF/50V TO R55,R56 AT 1.2K. 
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